INTERNATIONAL CONSTRUCTION 





Index 
January - June 1967 


Vol of x 


ABG Allgemeine Baumaschinen-Gesellschaft ~ Vibratory rollers « 
March p. 2. 

AB Svenska Jurnvigsverkst4derna - 1254 loader = April p, 42. 

Ackermann Fahrzeugbau = AWL system ~ April p. 66. 

Ahl & Co. = Slipforming = April pe 32. 

Air compressors = LD 8 Super Silent ~ April p. 64. 

Airfield - instant =< spray-on = April pe 37. 

Airplaco = Jane pe 376 

Air vibrator - Jan. ps; 40 

Alfelder Eisenwerke ~- G 130 W grader ~ June p. 62. 

Allied Steel & Tractor Products Inc. = Howram ~ March ps 63. Ho~Pac** 
attach. brochure = April pe 70. #Ho-Pac compactor = May p. 51. 

Allis-Chalmers (U.S.A.) «+ HD~12G loader ~ June p. 71« 

Almar Pumps Ltd ~ Dragon pumps leaflet ~ June p. 11. 

Aluminium wire rope - June, ins. back cover. 

American Chain & Cable Co. INe. = Aluminium rope - June, i.bsce 

American Tractor Equip. Corp. ~ Rip-Packer data sheets ~ April ps. 55. 

Amsterdam - new harbour entrance for Ijmuiden = April ps 56. 

Anchor = rock = Feb. p. 15. 

Anchor Gunite Construction Ltd = Airplaco = Jane ps 37. 

Anchor stressing ~ March p. 6. 

Andes crane - June p. 45. 

Anemometers <- March pe. 59. 

Angledozer - March p. 65. 

Arctic spray = April p. 45. 

Arkansas River « Part 1 = Janse pe 10. Part Ii - Feb. pe 2. 

Arkon Instruments = Measure flume <- March pe. 39. 

Asphalt coating plant ~ March p. 64. 

Asphalt batching & mixing plant =< Blackmobile - June p. 73. 

Astra - BM 16 T chassis = May p. 69. 

Athey Products Corp. - Alum. bodies leaflet - June pe 11. PW 621 
hauler = Jume pe 70. 

Atkinson Vehicles Ltd - MEC 256 PA = May pe 53-6 

Atlas Copco AB = Bencher drill - Feb. p. 16. Rock drills - June p. 64. 

Audax Ltd - H.D. cleaner =~ Jan. p. 40. Dual flow sRip - Feb. p. 37+ 

Auger = DR-4550 4 Jan p. 41. Speed-King = Jan. pe. 41. 

Auran Rautateollisuus Oy - AK 31 excavator - June p. 68, 

Auto Diesels Ltd = Silent generator = June p. 68. 

Autoset «- March pe 556 

Aveling-Barford Ltd - Super 500 @rader = Feb. p. 36. 

Avery, W. & T. Ltd = Load cells - March p. 61. 

AWL pallet~-loading system - April p. 66. 
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Babcock & Wilcox Ltd - Weitz/Marion folder = Feb. p. 25. Marion 
45 MB = June pe 46. 

Backhoe/loader = JCB 3D = April p. 38 205/305 Whitlock = April p.38. 
MZGe20 = May p. 65. 

Baird & Tatlock Ltd ~ Instruments = March p. 3. 

Bamford, - (Excavators) Ltd - JCB 3 D = April p. 38. 7 Scooper < 
May De We 

Bauer Kompressoren = LD 8 Super Silent = April p. 64. 

BAUMA report =- April pp. 60/67. 

Bayliss, Jones & Bayliss - Brochure = Feb. pe 52s 

Beams - laminated - Jan. p. 32. #Preflex = June pe 43. 

Bearings - Hiload - June p. 47. 

Beien, A. Maschinenfabrik =~ BFL 120 loader ~ June p. 58. 

Bencher drill - Feb. Pe 16. 

Bendini Frascarolli & Coe = 5511 loader 3 BF= 6C excavator = June p. 61. 

Benford Ltd ~ Truc-Crete =- June pe 35- 

Benton, E. & Co. Lts - Zest mixer - March ps. 59. 

Bentonite - March p. 28. 

Berk Building Finishes Ltd - Gritblast - June p. 42. 

Berliet (France) - T 45 =~ March pe 67. GIM 12 4 x 4 = March p. 67. 

Blackmobile =< June ps 73-6 

Blivers Baugesellschaft = Schuttbauweise - Jan. pe ‘++. 

Bohn & — Mot. und Maschinenfabrik AG = DR 3 compactors = April’ 
Pe 7° 

Bolinder-Munktell = LM 840 shovel = May p. 61. 

Boost~-a=-Load =~ Febs ps. 29. 

Booth, John & Sons (Bolton) Ltd = Truf plates - Feb. p. 48. 

Boring vig = hyd. = March p. 64, 

Boulton & Paul Ltd = Preflex beams - June p. 43. 

Bowler & Sidney = 12 KV turbo-alternator =< March p. 64. 

Breithaupt, F.W. & Sohn = Dresi level = March p. 61. 

Brick layer - automatic - Motor Mason - May p. 48. 

Bridge - Railway = Baldock - Jan. p. 35. Columbia river ~ Feb. p. 18. 
Prague = tubular concrete = April p. 21. Sone river = Maye pe 28. 

Bristol Pneumatic Tools Ltd = Duplex range booklet + March p. 70. 

Brit. Ropeway Engineering Co, Ltd = Surken mole = April p. 38. 

Brit. Steel Piling Uo. = Piling systems brochure ~ FEB. ps. 256 
Miller MS 26 D = June pe 32. 

Brit. Visqueen Ltd - Dispenser = April. p. +. 

Brook-Blast Ltd - Concrete blast — May pe. 11. 

Bryans Ltd = X-¥ plotters = March p. 56. 

Buek Tool Co. Ine = L2 RPA/L3RPA dr&ll = Feb. p. 316 

Bulldozer - TDeS Bullgrader = May p. 52. 

Burflex Ltd = Air vibrator - Jan. p. 40. 
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Caisson sinking ~ Lorenz/Fehlmann method = April p. 48, 

Camp = mobile - Feb. p. 47. 

C.A.P. Eng. Pty. Ltd = Crane range = Feb. p. 28. OTS 6 side-boom = 
June p. 74. 

Caplan, B.I. = Lafontaine tunnel, part 1 - March p» 40. Part 2 <= 
April Pe 24, Expo "67 - part 1- May, De 23 part 2 = June. pe 2. 

Case, J.I. Co. (Europe) Ltd = 450 loader = April ». 41. 

Case, J.I. Cow (U.S.A.) = Construction King = June pe 71. 

Castrol Ltd = Lub. of construction equip. = June p. 76. 

Caterpillar Tractor Co. + 621/J621 seraper = Feb. pe 34. D336 engine = 
March pe 67. 8248/8354 =— June pe 672 D399 diesel = June pe. 72. 

Cavity wall insulation system « Mareh p. 38. 

Cedarapids paver = May pe 53-6 

Cementation Co. Ltd = Rock anchor = Feb. p. 15. Anchor stressing <= 
March Pe 66 Raked piles - May Pe 4h, 

Chains = tyre = June pe 366 

Challenge~Cook Bros. Ine = Power~Saver = Jan. pe 40. Pacemaker 
bulletin = Febs pe 256 Boost=-a-Load = Febe pe 29s 

Chamberlain Industries Ltd = E.10 winch = March p. 63.  Staffa hyd. 
motor brochure =< June pe 11. 

Chaseside Eng. Cc. LEd = Shovel design pamphlet =< Febe pe 25. SL 
range = March p. 64, 

Chassis = truckmixer = May p. 69. 

Clay drainage = May pe. 46. 

Cleaner « H.D. = Jane pe 40. 

Cobra M 7 + May pe 70. 

Cohen Geo. 600 Group = Hong Kong equips = Febs pe 516 Weigh bridges « 
March Pe 66. 

Colchester Tillage Ltd + Tico K 500 = June p. 75. 

Coles Krane GmbH = H 171 cranes = June p. 58. 

Columbia river bridge = Feb. pe 16. 

Combi-craft = June pe 57+ 

Compactors = DR3 ~ April pe 67. Ho-Pae - May pe 51. ‘THi01 = May pe S4. 
Caterpillar - power increase = June p. 67. 

Compressor = Motivair Duplex ~ Febs pe 316 LD 8 Super-Silent = April 
p» 64. Power vane range = May pe 48. 

Concrete blast = May ps 11. 

Concrete mixer + from India = May p. 56. 

Concrete transporter ¢ Meccar FC 30 = June p. 56. 

Cénsolidated Pneumatic Tool Co. LBd = ILLus. brochure = Feb. pe 25. 
Power Vane range = May pe 48. 

Constantin (Engineers) Ltd = Level control ~ March pe 54. 

Construction King = Jutie ps 71. 

Conveyor = concrete placing = March pe 29. 

Core sampler, BK 7 = April ps. 62. 

Corper, M. = New harbour entrance for Ijmuiden = April p. 46. 

Correction = Jan. pe %+ (H6ynor) powerful 

County Commercial Cars Ltd = Morexpewerfak F.C. tractor - March p. 126 

Covermeter - March pe 57+ 

Crane carrier chassis - MEC 2568 PA = May pe 53. 








Cranes = Kiwi = Jan. ps 332 #SP20 tower = Jan. ps 40. C.A.P. 
range = Feb. Pe 286 214 BSP « Feb. Pe 336 NK=10 truck - Feb. 
p. 34%  #Ldienherr 12 KR ~ April p. 44. KT 1800 = April p. 61. 


H 11 P -= April p. 64 Sennebogen = May «Bagg F 450 S mpbile = 


May pe 72. Andes =< June p. 45. Hy=Mac ~ June p. 46, 


H. 171 = June p. 58. MCe25H Motu-crane = June p. 65. Tico K 500 


June ps. 75. 


Crompton Parkinson (Stud Welding) Ltd = Steel-welding tool - Feb. Pe 30. 


Cubic Cocporation ~ Electrotape - Mareh p. 50. 
Czechoslovakia = Pavement structure testing - Jane pe 21. 
CZ Instruments Ltd ~- Instruments = March p. 60. 


Dam = Tulsi < March p. 6. 

Danfoss (London) Ltd = Orbitrol = Feb. p. 8. 

Darvie sheeting = June, ins. beke cvre 

Davey Compressor Co. = M 7A rotary drill - June p. 67. 
Davies, Alan R. Ltd = Tanker trailers - Feb. pe 31. 

Davis Mfg. Inc. = Line layer ~ June p. 67. 

Dawe Instruments Ltd = 1822 tester = March p. 61. 

Dee Ess Controls = M.S. cable finder = March p. 54. 

Delmag Maschinenfabrik ~- D44 driver = May p. 64. 

Demag AG = RG 1/2 pile frame <- April p. 67. FMA P22 drill - May p. 
Denison, Samuel & Son Ltd = Instruments = March p. 52. 
Desowag-Chemie GmbH <- Timber preservatives ~ leaflet = June p. 82. 
Diesel ~ see engine. 

Dillon, W.C. & Co. Ltd @ Load cells = March p. 60. 
Dinglewerke AG ~ Rollers = May pe 58. 

Dispenser « April p. 4+. 

Domenichetti-Simesa~- Milano « 255 truckmixer « May p. 71. 
Derman Long (Bridge & Eng.) Ltd = Bridge steel = Jan. p. 35. 
Dorman 6 DAT engine % June pe 74. 

Dozer ~ K 16 - April p. 60. 

Dragon dgedge < Jans. p. 18. 

Drain ware - April p. 46. 

Drainage = clay - May p. 46. 

Dredge - Dragon = Jan. pe 18. 

Dredger = May pe 12. 

Dresi level = March pe 61. 


67. 


Drill = bencher = Feb. pe 16. IL 2 RPA/L3RPA = Fe» p. 31. ES series - 


Feb. Pe 326 SG 750 EAF - April Pe 62. FMA P22 = May Pe 67. 
Rock = Jiine p. 64. Rotary = M 7A = June p. 67. 

Drill frame = BB6 ~ April p. 62. 

Drill rig = Gryphon =< Jans ps 39. 

BO & B3 = April p. 60. 

Dufaylite Developments Ltd - Honwycomb ~- June, i.b.Gs 

Dump truck - T45 = Mareh p. 67. Cobra = May ps. 70. 

Dumper - Klaus 402 = May p. 65. 

Duomatic paver =< April p. 42. 

Dynapal - June , LebeGe 
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Eaton-Yale & Towne Ince = Pamphlet = Feb. p. 25. 4000 shovel = March 


pe 66, 4000 loader = April p. 43. 

Edeo plane = June p. 44. 

Eder, Franz, Maschinenfabrik « MH/RH 500 excavator = April pe 52. 

Effluent measurement flume - March pe. 39e 

Eisen= und Drahtwerk Erlau AG @ Tyre chains = June p. 36. 

Eisenwerk Gebr. Frisch KG ~ F 115 grader - April p. 67. F 1800 K 
loader = June p. 56. 3 in one roller = June p. 60. 

Eisenwerke Kaiserlautern - Combi-craft - June ps. 57.6 

Eleometer Instruments Ltd - High Peak counter = Mareh p. 56. 

Electro Mechanisms Ltd - Instruments - March p. 56. 

Electro Cehmicals Ltd = Aeetic spray - April p. § 45. 

Electrotape - March p. WW. 

Electrovert Inc. - Catalogue < June p. 11. 

Ellicott Machine Corporation = Dragon dredge - Jan. p. 18. 

Engine. = D336 = March pe 67. 0.680 diesel = May p. 66. Walker = 
June pe 39. Dorman 6 DAT - June pe 74. 

Eng. Laboratory Equipment Ltd - Site instruments - March p. 58. 

English Electric Co. Ltd = Settement gauge = March p. 60. Dorman 
6DAT engine = June p. 74. 

Errut Products Ltd « Edeo plane = June p. 44. 

Ether Ltd = CCV=—3—82A = Febse pe 316 


Europe goes underground = Part 1 = Paris metro = Jan. pe 26 Part 2 <= 


New tubes for old cities - Feb. p. 38. Part 3 = Economics of 
underground construction = March p. 18. Part 4a = London's new 
Vietoria Line ~ April p. 3. Part 4b « London's new Victoria 
Line = May pe 20. Part 4 C - Victoria Line = June p. 26. 

European design =- June pe We 

Excavators « Gradall @.800 - March p. 62. Underground - Surken - 
April Pe 62. He14 - April Pe e Eder MH/REHSOO - April pe 626 
MUK 3000 = April p. 676 RH/103 RH/15 @ May pe 60. LY 8 & 
LC 80 = May pe 62. MZG-20 = May pe 65. Atlas 1300 ~ May p.67. 
FB 100 = May ps 72.  M7OH: M150H & "Skooper" = June pe 55 
Fuchs 50R - June p. 556. FA.I 100 = dine p. 56. Telescopic - 


Combi-Craft = Jue, pe 57- Hie6C = June ps. 61. Hopto 550/700 + 


June De 63~ AK 31 = June Pe 68. Smalley 360/15 - June Pe 756 
Exhibitions 1967 « Jan. pe 43. ‘Technical review = June p. 48. 
Expanded Rubber & Plastics Ltd « Polyzote leaflet - June p. 82} 
Expandite Ltd = Expansion joint ~ May p. 41. Metal primer « June - 

ins. bek. ¢vre 
Ezpansion joint + May p. 41. 

Expo '67 = May pe 23 Part II = June p. 2. 


Face shovel = see shovel 
F.A.I. S.peA. = 100 excavator = June ps 56. 

Falk, M. & Co, Ltd = Instruments = March pe 60. 
Fennel, Otto, GmbH & Go. = Instruments = March p. 53. 
Filing system < drawings - Planman = April p. +4. 
F.I.M.I.C. - Meccar F.C. 30 = June p. 56. 


6. 


Fiorentini - FB 100 excavator; F 450S crane + May pe 72. 

Fleco Corporation = Stacker Rake <- May p. 57. 

Flyover ~ Munich - May p. 36. 

Plume ~ effluent measurement - March p. 39. 

FMA P 22 = May, pe 67. 

Ford Motor Co. Ltd = D 1000 - May pe 50. 

Foundation Engineeting Ltd - Rentonite lubrication for caisson 
sinking = April p. 48, 

Fuchs, Johannes ~ 50 R excavator = June pe 55« 


Galway harbour - Feb. De 26. 
Gauge ~ level/temp. = June p. 70. 
G.80 Developments - G.80 system ~ Febe ps. 13. 


™. 


General Motors Overseas Operations, Euclid Div = Booklet <- Feb. p. 52. 


Generator - silent = June p. 68. 

Geonor, A.S. - Instruments < March p. 50. 

Goodrich, B.F. = Epoxy pamphlet ~- Feb. pe 7. 

Gradall G-800 = March p. 62. 

Grader + rear-mounted = Jan. p. 40. Super 500 = Feb. pe 36. 
April p. 67. HGA = May p. 42. G.1350W ~ June pe. 62. 

Gritblast - June p. 42. 

Gryphon rig - June Pe 359. 


Hall Harding Ltd - Instruments - March p. 61. 

Hallam, B.C. & Co. = HGA grader ~- May p. 42. 

Hamilton, Peter, Equipment Ltd - 480 crane < June p. 46. 

Gebrider Hamm Maschinenfabrik = Rollers - May p. 38 

Hammer = pneumatic impact - Ho-ram ~ March p. 63. 

Harbour = Ijmuiden - new entrance = April p. 56. 

Harrowell, D.J. - U.K. Product & Market review No. 1 =- loading 
shovels = June ps. 16. 

Harwood trap = June ps 72. 

Hauler = PW 621 =~ June pe 70. 

Heater = bateh - 2=ton = April p. 43. GT6 gas + April p. 66. 

Hepworth Iron Co. Ltd = DBain ware - April p. 46. 

High Peak Counter = March p. 56. 

Hilger & Watts Ltd - Autoset - March p. 55. 

Hiload bearings - June ps. 47. 

Hodsman, J. & Son Ltd ~ Planman system ~ April p. +4. 

Holland - New harbour entranee for Ijmuiden = April po 56. 

Honeycomb - June, isbsCe 

Ho-Pac compactor - May p. 51. 

Hopto 550/700 = June pe 63. 

Ho-ram = Mereh pe. 63. 

Horstman Ltd « Transducer = March rp. 57+ 

Howard Rotavator Co. Ltd = Trench digger - March p. 62. 

Hoynor Lté = Correction - Jan. p. ++. 

Hudson, Rebert Ltd = Kiwi crane = Jan. pe 336 

Hydraulic Drilling Equipment Ltd « Gryphon rig = Jans pe 39. 

Hydro-Blitsz 9385S - March p. 67. 


F115 « 
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Ice plugs = Arctic spray = April p. 45. 

ICOM = Movimix =~ May p. 68. 

ICOS Bentonite - March p. 28. 

Ijmuiden harbour = April p. 56. 

Imperial Chemical Industries Ltd =< Darvic sheeting - June, i.b.c. 

India « Jawahar Setu - May p. 28. 

Industrial Diamond Information Bureau - Brochure = Few’. p. 25. 

Inspection Equipment Ltd - Ultrasonics - March p. 60. 

Instruments for construction = pp. 50/61 

Insulation system - cavity wall = March pe. 38. 

Interconsult = Slipform = Jan. pe 34+. 

International Harvester Co. of G.B. Ltd = 125 loader = Feb. p. 35. 
TD-8 Bullgrader = May pe. 52. 3B 250 crawler loader < June p. 68. 

International Intelligence = Jan. ps 42. Feb. ppe50, 51. March, 
ppe 68, 69. April pp. 68, 69. May ppe 74,75. June pp. 80,81. 

Ionic Instruments (London) Ltd = Holiday detector = March p. 50. 

Iowa Mfg. Coe = Duomatic paver =~ April p. 42. Cedarapids paver =- 
May pe 53-6 

Isoli, Fratelli - Pluribenna < May p. 73. 


Jacking method - April pe 47. 

Japan Steel Works, Ltd «= Product catalog - Jan. p. +4, 
Jawahar Setu ~- May pe. 28. 

Joint = expansion = May pe. 41. 

Joy Mfg. Co. (U.K.) Ltd = TL 110 Transloader =< May p. 57.« 


Kafubu water supply scheme = May p. 14. 

Kissbohrer, Karl, Fahrzeugwerke = KT 1800 crane = April p. 62 (one) 

Kato Works Co. Ltd = NK@10 truck crane - Feb. pe 34. 

Kelley Products Div. C.R.C. « ZGP ripper = Feb. p. 36. 

Kelseal Ltd =~ Sealants brochure ~ April p. 55. 

Kern & Co. Ltd = Instruments ~ March p. W,. 

Khandelwal Bros. Private Ltd = Conerete mixers = May p. & 56. 

Kiwi crane = Jans pe 336 

Klaus, GmbH ~ 402 dumper = May p. 65. 

Kleen Gun = May p. 52. 

Koehring Co. + Lorain 500 loader = Feb. p. 36. PCM boring units 
leaflet = Feb. p. 52. 335 truck crane bulletin = March pe 70. ... 
Dumptor leaflet = April p. 55. 

KoLectric Ltd = Covermeter = March pe. 57. 

KW-Dart Truck Go. = 600 Dart loader - May p. 48. 


Lafontaine tunnel - Part 1 = March p. 40. Part 2 = April p. 24. 
Laminated beams = Jane pe 32. 

Laminor Ltd = Reservoir lining = March p. & 37. 

Langdale Eng. Co. (U.K.) = Pump brochure = April p. 70. 

Laporte Industries Ltd < Bentonite = March p. 28. 

Le Tourneau-Westinghouse C6. ~ Haulpack trucks brochure = Febs p. 7. 
Level = Dresi = March p. 61. 

Level control - March p. 54. 

Level indicator - March p. 59. 
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Level/temp. gauge = June ps. 70. 

Leyland Motors Ltd = 0.680 diesel + May p. 66. 

Libyan sports center - Jan. p. 18. 

Liebherr, Hans = 12 KR crane = April p. 41. 

Line layer + June p. 67. 

Lining panels = June, i.b.c. 

Lining - reservoir= March pe 37. 

Linnhoff, E., Maschinenfabrik = GT6 gas heater - April p. 66. 

Littleford Bros. Inc. = Blacktop catalogue - June p. 82. 

Load cells ~ March pp. 53, 60 & 61. 

Loader = 125 Int. Harvester = Feb. pe 35. Lorain 500 = Feb. pe. 36awwum 
205/305 = April pe 38. High lift - 225 HL = April p. 40. 
Case 450 = April pe 41. AB Svenska 1254 - April p. 414. Eaton 
4000 - April, De iS. Hanomag K8 and 16 ~ April Pe 60. Backhoe = 
MZGe20 = May pe 65. F 1800 K = June p. 56. BFL 120 = June po 58. 
5511 = June pe 616 3B 250 = June p. 68, HD=12G - June p. 71. 

Loading shovel - see shovel. 

Lorain 500 loader = Feb. pe 36. 

Lorenz/Fenlmanr method ~ April p. 48. 

Low, James F. & Co. Ltd = Dumpers brochure = April pe 70. 

Lubrication of construction equip. - June pe 76. 

Lucas Industrial Equipment Ltd = PM 4000 pump = Jline pe 70. 

Lull Eng. Co. @nc. = 225 HL loader = April p. 40. 


Macmaster = May pe St. 

Magnaflux Corpe = Stresscoat = March p. 54. 

Malta - March p. 69. 

Marion 45 MB = June p. 46. 

Martin Decker Corp. <- Load cells = March pe 53. # Load cells brochure - 
June p. 82. 

Maschinenbau Ulm GmbH - AV 8000 roller - June p. 62. 

Materials & Services - June = ins. beck cvf. 

Meccar FC 30 ~ June p. 56. 

MBldrum, A.W. (Thermoplastics) Ltd = PVC tube = Feb. p. 48, 

Menck & Hambrock GmbH = M 90/pile frame = April p. 65. M 70 H, 
M 150 H excavator & "Skooper" =- dune ps 556 

Menzi, Ernst AG = MUK 3000 ~ April p. 67. 

Merton Eng. Co. Ltd « 160 B shovel = Jume pe 73. 

Metallisation Ltd = Mark 40 pistol = June, ins. bck. cvre 

Metal primer = June, i.b.c. 

Metrimpex - Instruments ~ March p. 61. 

Millars Machinery Co. L€d @ 235 OU plant - March p. 64. 2eton batch 
heater = April p. 43, 

Miller Swivel Products = Crane equip. folder = Feb. pe 25. 

Mills Scaffold Co. Ltd = Tank support - Feb. p. 46. 

Mixer = integral - Boost-a-Load = Feb. pe 29 29. Concrete = from 
India = May pe 56. Conerete =~ mobile =~ Movimix = May p. 68. 

Mobil Oil Co. Ltd - Contractor programme booklet = April pe. 70. 

Mobile camp =< see camp 

Mobilite - Feb. Pe 4S, 

Modus Vertrieb - Level indicator = March p. 58. 

Moisture meter = NU#75 = Febse pe 316 
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Mole ~ Surken = April p. 38, 

Monealvi, S.peA. ~- Cobra M7 = May Pe 706 
Monocast nylon = May pe 11. 

Montreal Metro ~ June p. 12. 

Moodyplant Ltd ~ Motor Mason =< May p. 48. 
Motivair « Duplex ~ Feb. Pe 31. 

Motoecrane - June pe 65. 

Motor Mason = May p. 48. 

Movimix = May Pe 68. 

MRA 101 = Mareh Pe 58. 

M.S. cable finder - March pe. 54. 

Muir 4i11 101 « May Pe Sh. 

Muller MS 26 D = June pe 32. 

Munieipal Appliances Co. LEd = Macmaster = May ps St. 
Munro, R.W. Ltd ~ Anemometers - March pe 59. 


McAlpine, Sir Rob. & Sons Ltd = Hyd. boring rig = March pe. 64. 


NCK-Rapier Ltd = Andes crane = June p. 45. 

Newalls Insulation & Themical Co. LBd = Lining panels - June, i.b.c. 

New Zealand - High Commissioner for ~- Walker engine - Jume pe. 39. 
Niagara Screens & Plant Ltd = E.12 screen - June pe. 72. 

Nippon Kogaku K.K. - Instruments ~ March pe 530. 

Northern Ireland Min. of Commerce = Factory spec. booklet = March pe 70. 
Northrop Tractors Ltd @ Angledozer = March p. 65. 

Northwest Hiig. Co. = 1% yd shovel = March pe 67. 

Nylon pinion - Monocast - May p. 11. 


Opancol Ltd = Speed-King = Jan. pe 412 Kleen Gun = May pe 52. 
Orbitrol - Feb. p. 8. a 
Orenstein-Koppel und Lubecker = RH10/RH15 - May pe 60. 


Pallet-loading system - AWL - Aprol p. 66. 

Parana-Santa-~Fe tunnel ~ March pe 30. 

Parker, Fred. Ltd = Screenloader = Jan. pe 326 #$Blackmobile - June p.73. 

Parsons Div. of Koehring Co. = Bulletin < Wheel trench liners = June p. 11 

Pavement structure testing in Czechoslovakia = Jane pe 29. 

Paver = Duomatic ~ April pe 42. Vogele Super 100H = April p. 63. 
Cedarapids ~- May pe 536 

Penfolds Eng. & Construction Ltd - Dredger =< May pe. 12. 

Perlini, R. — Dump trucks ~ May pe 73. 

Peschke, Karl, Baumaschinenfabrik = UFF260 tractor - May p. 63. 

Petbow Ltd « Two-operator diesel welding set = Feb. pe BW. 

Phillips Drill Co. (U.K.) Ltd = Red Head - June p. sh. 

Piledriver - D4 ~- May pe. 64. 

Pile frame - Menek M90 - April p. 65. RG 1/2 = April p. 67. 

Piles = raked = May p. 44, 

Piling & Construction Co. Ltd = Vane tester - March p. 57. 

Piling rig = BSP - May pe D+. 

Pipeline - Transalpine 3 April p. 10. 

Pistol = Mark 40 - June ins. bek. cvr. 





— ad - “te . 
‘ 
; . 
. 
; ’ 
, . ; 
. : . 
. 
64 ere 
me . 
‘ 
¢ . . * ‘ ‘ ‘ : 
. 
. . : 
* ‘ ‘ 
‘ A ‘ 2 . . ; 
i 
. : ‘ 
i . 
. ‘ 
. " ’ 
‘ : 
, e ? ~ ° 
. 
f . 
. 
* % " 
" ‘ 
‘ 
. 
nar 
4 . 
. “ . . 
. 
. . * . a 
- . 
‘ 
* ze F : 
: . 
~ * : 
, ‘ 
. ' ‘ 
‘ 
. 
‘ * 
‘ . 
‘ 






a 


10. 


Planman system =< April p. 44. 

Plant = asphalt coating = 235 OU < March p. 64. 

Plough (Contracts) Ltd + Harwood trap - June p. HB 72. 
Pluribenna - May pe 736 

Pneumatic vibration inducer - CCV<3-2A = Feb. pe 31. 

Pneutrae = April p. 62. 

Poclain = LY80 & LC 80 exeavators ~ May p. 62. 

Polypenco Ltd = Monocast nylon = May p. 11+ 

Pospisil, Ing. F. = Tubular concrete bridge ~ Prague = April ps 21. 
Potain & Cie = 214 BSP tower crane =~ Feb. pe 33- 

P& V (Mining & Eng.) Ltd ~ Rock bits pamphlet ~ April p. 55. 
Power Vane range ~ May p. 48. 

PowerSaver - Jan. pe 0. 

Prague « Tubular concrete bridge - April pe 21. 

Preflex beams = June p. 43. 

Priestman Bros. Ltd =« BSP piling rig - May pe 54+. Pamphlet - June pe 11. 
Products head = Febse pe We 

Pumalite L 30 ™/1 = Jan. p. 41. 

Pump - PM 4000 = June Pe 70. 

Puttick, Grahame, Ltd - Pumalite L30F1 - Jan. p. 41. 

PVC tube - Feb. pe 48, 


Reinham Timber Eng. Co. Ltd = Laminated beams - Jan. pe 32. 

Raked piles = May p. 44. 

Red Head « June pe 3h. 

Register - moisture « CT+605 = March p. 61. 

Rentokil Laboratories Ltd - Cavity wall insulation system - March p. 38. 

Reservoir lining = March pe 37. 

Rheinstahl Hanomag AG = K.11 tractor = March pe 2. KS loaders E16 loader; 
kBrt% 860K 16 ee ES: Be 60. 

Rheinstahl Union Brilekenbau < Flyover - Munich < May p. 36. 

Richier International ~ H 11 P crane = April p. 64. 

Rig - hyd. boring - March p. 64. 

Rigidal « June, i.b.c. 

Rip-Packer data sheets = April p. 55. 

Ripper ~ ZGP =~ Feb. Pe 366 

Roberts Instruments - Weatherstatioh « March p. 53. 

Robertson, H.H, (U.K.) Ltd = Shuttering brochure = Feb. p. 52. 

Robinson Building Techniques Ltd = Ribber floor booklet = April pe 55. 

Rock anchoring - Feb. ps 15. 

Rock drills = June p, 64, 

Rollalong Ltd = Mobile Camp = Feb. p. 47. 

Rollers = VAS range = April p. 64.  w?7, VWA8, VWA85 - May p. 58. 
GR 918 = May p. 64. Multi-purpose Frisch - June ps 60. AV 8000= 
June pe 626 

Ronkhausen hydroelectric scheme « March pe 2. 

Rust=-Oleum Corp = Catalogue = Feb. pe 52s 


Sazlgitter Maschinen AG « BB6 drill frame; BK7 core sampler; &G 750 
EFAF drill - April p. 62. 

Sealping screen « June pe 72s 

Scania-Vabis — Diesel engimes leaflet - April p. 70. 

Schaeff, Karl, KG ~ MZG#20 excavator =~ May pe 65-6 
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W. Scheuerle Fahrzeugfabrik - Trailers - June p. 59. 

Schickl, Dipl. Ing. Dr. Tech. R. = Why have a second traffic level? 
March pe 26. 66 

Schpiedag, A.G. = R500 loader - April Pe * 

Schuttbauweise - Jan. p. 44, 

Schwing, F.W. - Unimog pump = April p. 65. 

Seraper = 621 = J621 = Feb. p. 34. 

Screen - scalping - June p. 72. 

Sereenloader - Jan. p. 32. 

Seaman Corp - "Tri«pactor/ ~ June p. 63. 

Sennebogen, E. ~- Mobile crane « May p. 66. 

Settlement gauge = March p. 60. 

Shell Pet. Co. Ltd = Ensis - booklet - April p. 55. 

Shovels ~ SL range = March p. 64. 4000 = March pe 66. ‘i yd = 
March pe 67. Europ L 1000 ~ April p. 64% R 500 = April p. 66. 
600 Dart loader = May p. 48. Heavy-duty - JCB7C Scooper = May 
Pe 56. IM 840 « May pe 61. Tellus 125C =< May p. 68. Face « 
Marion 45 MB - June pe. 46. 42 HB = June p. 72. 1608 Merton < 
June pe 7356 

Side-boom ~ hydraulic ~- June p. 74. 

600 Dart-loader - May p. 48, 

Skip - Dual flow - Feb. p. 38. 

Sky Climber Inc = Sky Climber = May p. 13. 

Slings - terylene - March p. 37. 

Slipform + Jan. p 34. 

Slipforming 7- April p. 32. 

Smalley, Richard, Engineering Ltd + 360/15 excavator = June p. 75 

Smith, Thos. & Sons (Rodley) Ltd - H.14 excavator = @pril p. 40. 

Soiltest Inc - DR 4550 auger = Jan. p. 41. NU=75 moisture meter < 
Feb. pe 314 MD=3 brochure = Feb. p. 52. CT=605 register - 
March pe. 61. Comp. testing equip. leaflet - April p. 55. 

Sokkisha Ltd - TM10 theodolite ~ March p. 530. 

Sone river bridge = May p. 28. 

Southern Instruments Ltd - 17150 transducer < March p. 59. 

Spectra Chemicals Ltd =< Leaflet - Feb. pe 52. 

Speed-King = Jan. Pe 44, 

Spiral Development < steel tubing = Feb. p. 45. 

Sprayeon airfield construction =~ April p. 37. 

"Stacker Rake" « May p. 57. 

Stanley, W.F. & Co. Ltd = Instruments - March p. 59. 

Steel tubing » Feb. Pe 4S, 

Steel-welding tool = Feb. p. 30. 

Stewart & Reid Ltd = Dynapal - June, i.b.c. 

Stothert & Pitt Ltd - SP 20 tower crane - Jan. p. 40, 

Stow Mfg. Co. = Catalogue No. 660 = Feb. p. 7. T=401 tamper = May p. 54. 
T51A tamper ~ June pe 74. 

Strainstall Ltd - Strain gauge « March p. 60. 

Stresscoat = March pe 54. 

Structural Steelwork Conference « Part 2 =< Jane pe 20. 

Surken mole <- April p. 38. 


Survey & Gen. Instruments Co. Ltd - Instruments ~ March p. 59. 


Swimming pool = Airplaco method = Jan. ps 37. 
Swiss, M. - Transalpine pipeline « April p. 10. 
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Takrof + Manuf. licence = Feb. ps. We 

Tamper - T51A = June p. 74. 

Tank support - Feb. p. 46. 

Tanker trailers < Feb. p. 31. 

Tanks « Modular ~ plastic lined = Feb. p. 49. 

Taskers of Andover (1932) Ltd = 15-cewt trailer - April p. 42. 

TD-8 Bullgrader = May p. 52. 

Tech. Literature = Jan. ps +4, Febs pe 73 253 520 March, pe. 70. 
April pe. 553 p. 70. June, pp. 11, 82. 

Teddington Ing. Co. Ltd =~ Motivair Duplex <- Feb. p. 31. 

Tellurometer Inc. - MRA 101 = March p. 58. 

Tellus, S.p.A. = 125C loader = May p. 68. 

Terylene slings ~ March p. 37. 

Test instrument - ultrasonic = 1822 = March p. 61. 

Test mixers - March p. 59. 

Theodolite TM 10 = March p. 50. AG2 = March pe 53. 

Thew-Lorain Div. of Koehring Co. = MC 25H Moto-crane = June p. 65. 

Tico K 500 = June p. 75. 

Tippers - June p. 69. 

Titan Tanks Ltd = Tank range = Feb. p. 49. 

Tokyp Optical Co. LBd = AG2 theodolite = March pe. 536 

Tractor =< County F.C. = more powerful - March p. 12. Angledozer = 
March pe 65. UFF 260 = May p. 63. Caterpillar = power increase- 
June pe 67. 

Traffic level - why have a second? = March p. 26. 

Trailers - tanker - Feb. p. 31. ‘15=ewt = April p. 42. Heavy-duty <- 
June Pe 59. 

Transalpine pipeline <- April p. 10. 

Transducers = March p. 57. ‘1T.510 - March pp 59. 

Transloader TL110 - May pe 57. 

Trench digger = March p. 62. 

Trident Equipment - Mobilite = Feb. p. 45. 

“fri-pactor" =< June p. 63. 

Trombone 20 XTL ~ May pe 57- 

True-Crete - June p. 55. 

Truck « GLM 12 4 x 4 + March p. 67. D1000 range = May pe W. 

Truckmixer «chassis ~ Astra BM 16 T ~ May p. 69. 255 truckmixer/ 
agitator ~ Maye pe 716 

Truf plate ~- Feb. Pe 48, 

Tube Headings Ltd = Jacking method - April p. 47. 

Tubing - steel < Feb. p. 45. 

Puichalasnoadtenenx 

Tulsi dam - March Pe 6. 

Tunnel - Parana~ Santa Fe = March p. 30. Lafontaine < March p. 403 
part 2 = April p. 24, 

Tupholme, C.H.S. = Arkansas River ~ part 1 =< Jan. p. 10. Structural 
steelwork Conf. = part 2 = Jans ps 20. Arkansas River = part 2- 
Feb. ps. 2. Columbia river bridge ~ Feb. pe. 16. ‘Tulsi dam « 
March p. 6. Victoria Line = April p. 2. #Kafubu water scheme - 
May pe 14. Victoria Line = Part 4b - May p. 20. Victoria Line - 
Part 4e - June Pe 26. 

Turbo-alternator = 12 Kv = March p. 64. 

Turbomatic Eng. Co. (U.K.) = Data sheets ~ June p. 11. 
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Turiff Construction Corp. Ltd « Winfrith booklet - Feb. p. 52. 


Two-operator diesel welding set = Feb p. 30. 
Tyre chains - June p. 36. 


U.C.C, Filters Ltd = Level/temp gauge - June p. 70. 

U.K. Product & Market Review - No. 1 = Loading shovels - June p. 16. 
Ultrasonie testing equipment - March p. 60. 

Unimog pump - April p. 65. ; 

Upton, R.A. = Lub. of construction equipment - June p. 76. 

U.S. Information Service = Spray-on airfield construction = April p. 37. 


VacueLug Ltd = Diehard method brochure - April p. 55. 

Vacuum cleaner « H.D. = Jan. pe 40. 

Vandyke~Churehill Co. = Folder ¢ Feb. p. 7. 

Vane tester - March pe 57. 

Vibrator - air <- Jan. p. 40. 

Viskers Ltd - Instruments = March p. 566 Aral f-2; trey | if [4 
t + GR 918 roller = May ps 64. “wt 

Vigele, Joseph A.G. = Super 100H paver « April p. 63. 


Walker engine = June pe 39. 

Wallace, John (A.M.) Ltd = Rear-mounted grader = Jan. p. 40. 

Warner & Swasey Co. = Gradall G800 - March pe 62. Hépto H+700 & H-550 « 
June pe 63. 

Water trap - June pe 72. 

Weatherill, F.E. Ltd « 42 HB shovel = June p. 72. 

Weatherstation = March p. 53. 

Weigh bridges - March p. 66. 

Welding set - Two-operator diesel ~ Feb. p. We 

West,A. & Partners,Ltd.- Instruments ¢ March p. 53. 

Westwod, Joseph & Co. Ltd = Bridge bearings brochure < Feb. pe 25. 
Hiload bearings <- June p. 47. 

Weyhausen, H. = Atlas 1300 = May p. 67. 

Whitlock Bros. Ltd - 205/305 loader/backhoes = April p. 38. 
Tipper bodies = June p. 69. 

Why have a second traffic level? - Mareh p. 26. 

Wickham Eng. Co. Ltd = Concrete placing conveyor - March p. 29. 
Leaflet = degrease tanks <- March p. 70. 

Wieger MaschinenSatr@mbH « Pneutrac = April p. 62. 

Winch = E.10 = March p. 63. 

Winget Ltd = Muir-Hill 101 = May p. 3S. 

Winn & Coales Ltd = Denso service = Feb. pe 52. 

Wirth, Alf. & CO. = ES drill - Feb, p. 32. BO & B3 drill rig = 
April Pe 60. 


X-¥ plotters = March p. 56. 
York TRailer Co. LTd = 20 XTL "Trombone" =~ May p. 57. 


Zenith Maschinenfabrik - Hydro-Blitz 938 S = March p. 67. 
Zettelmeyer, Hubert = Eurtp L 1003 VAS S/F roller; VAS static roller - 
April p. 64. 
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ABG = Compaction tests = Septe pe 156 

Acrow (Engineers) Ltd - Wallform = Auge pe 530 

Advance On roller = Octe pe 80. 

A.E.C. Ltd = Mercury = Sep$e pe 68. 

Air heaters - July p. 28. 

Albion Motors Ltd - Super Clydesdale - Sept. p. 78. 

Allam, E.P. & Co. Ltd = Minigen - Oct. p. 85. 

Alldrive 16/6 = Nove pe 58. 

Allen, John & Sons (Oxford) Ltd - T8 crane - Nove pe 726 

Allis-Chalmers Great Britain Ltd - 745 loader = Oct. pe 82. 

Allis-Chalmers Mfg. Coe = HD 21 push beam — Auge p. 16. Pegaso dozer = 
NoOVe Pe 326 

Amaco hoist - Nove pe 75« 

Angus, Geoe & Co. Ltd = Maxflex =~ December - inside back cover. 

Arbau Bau= und Industriebedarf - Portabil 250/375 - July pe 64, 

A.R.O. Machinery Co. Ltd = 425 welding gun = Oct. p. 84, 

Arrow Champion crane — Nove pe 79 

Arrow Construction Equipment Ltd = Target trailers - Septe De 73. 

Ash = pulverised fuel - Dec. pe. 14. 

ASJ - See Svenska. 

Asphalt plant - Nove pe 77e 

ASTRA - BM 25 dumper = Septe pe 78 

Athey Products Corporation = IH haulers = Septe pe 66. 

Audax Ltd = Air skips - Auge pe 54. 

Austin-Hamilton cranes - Oct. pe 426 

Austin Powder Co. = Explosives folder - Auge pe #7 

Autosafe Co. - Brake lock = Dec. = inside back cover. 

Aveling-Barford Ltd - SY 6 dumper —- Septe pe 736 

Avon barriers — Dece inside back covere 

Axle = heavy-duty = July pe. 58 

AZAR GmbH & Coe KG = K 11 placer — Alige pe. 57 

AZ system = Auge pe 58-6 


Back=hoe - Alldrive 16/6 - Nov. pe 58. MF 150 ~ Nove pe 61. Big 
Thumb = Nove pe 77 

Backhoe/loaders = Auge pe 12. 550 - Nove pe 55. 

Baldwin-Lima-Hamilton Corporation = Truck crane - July pe 13-2 Austine 
Hamilton cranes =— Octe pe 426 

Bamford, J.C. & Co. Ltd = JCB 2B = Nov. p. 58. 

Barfords of Belton Ltd = Power Gurber = Oct. pe 196 

Barriers = Avon = Dec. inside back cover. 

Batch plant - July p. 60. Mixmobil - July p. 61. BMD 375K = July, 
pe 63 Mobile - Portabil 250/375 - July pe 64. SP - July p. 65. 
Flexobatch = July p. 68. CA series - July pe 68. Low-level «= 
July pe 72-6 Eirich - July, pe 72. Otto Kaiser = July p. 73-6 
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Baxenden Chemical Co. Ltd = Spandoplast - July p. 16. 

BBRV system = Auge pe De 

Bearings = Tetron = July pe 156 

Bedford KM tipper - Septe pe 77. 

Beijer, G & L Import & Export AB - Vortex mixer - July p. 64, 

Belt Conveyor - July pe 68. 

Benelux tunnel = Auge pe 36. 

Bentonite technique for retaining walls — Auge pe 4+. New - for 
foundation engineering = Dec. pe 266 

Bergman Borr AB = Pionjar BR 52 = Nove pe 78. 

Bier, I and Son Ltd = Injectol - Dec. inside back cover. 

"Big J" @ Sept. pe 7e 

Big Thumb = Nov. pe 77e 

Bodies = cement carrying - Septe pe 75-6 Truvk - multi-purpose «= 
Bri-Mec - Sept. pe 80. 

Boilot-Petolat - B.P.1000 tower crane = Oct. pe 876 

Bolinder-Munktell - LM 620 loader = Dec. pe 38. 

Bombardier J=5 — Sept. pe 79s 

Bomford & Evershed Ltd = County loader = Nove pe 79e 

Boom scraper = Nov. pe 756 

Braithwaite Structural Ltd - Steel tanks bulletin - Nov. pe 82. 

Brake lock = Dec. inside back covere 

Braun, W. = Diaphragm retaining walls without shuttering - Auge pe +e 
Developments in precast concrete construction discussed - Septe pe 45. 

Bray Construction Equipment - Bray 566 - Oct. pe 78. 

Bridge piers ~ support for = Sept. pe 326 

Bridge widening in Valencia = Nov. pe 47. 

Bridges = 3 long-span suspension under discussion - Sept. pe 3. 

Bristol Metal Contracts Ltd = Bri-Mec truck bodies - Sept. pe 80. 

Brit. Aqua Chem Ltd = Desalination booklet - Dec. xnsittexbarkxemvers 
Pe 536 

Brit. Crane & Excavator Corporation Ltd - Taylor Hydra range - Auge 
Pe 13- Hydra 6— & 12=ton cranes — Nov. pe 730 

Brit. Hoist & Crane Co. Ltd - Sapphire crane = Aug. pe 136 Hoists = 
Nove Pe 796 

B.I.C.C. - Cable bridges brochure - Auge pe 62. 

Brit. Knapen Gallwey - Waterproofing =- Nov. pe 35e 

Brit. Motor Holdings = Front h/d axle — July, p. 58. 

Brit. Steel P,ling Co. Ltd - Helical pipes - Auge pe 47- McKiernan= 
Terry DE=40 = Septe pe 32e Helical pipe on reclamation = Oct. 
Pe 20. Rock breaker = Nov. pe 636 

Brit. Trailer Co. Ltd = Four-in-line - Sept. pe 73.6 

Brockhouse, J & Co. Ltd = 30-ton trailer = Sept. pe 73-6 

Brdyt X3 - Oct. pe 496 

Brylan Plastics Ltd - Cupola placed by helicopter = Dec. pe 176 

Bucket loader @ Sept. pe 676 

Bucket = dragline - Oct. p. 85. 

Buckmaster = Septe pe 77e 

Buyers' Guide to Contractors’ Vehicles =— Sept. pe 69. 

BXL Plastics Materials Group Ltd = Mould lining booklet =< Auge pe 55e 


Cable Covers Ltd = Tensioning equip. - Aug. pe We 

Cable = neoprene ¢ Sept. pe 31. Water-cooled = 2-mile tunnel for - 
Oct. Pe 216 

Caisson pile - July pe 38 Oct. pe 20. 
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Calabrese DK 20 dumptruck — Nov. pe 306 

Calsa - DT 130 -loader = Nove pe 336 

C.A.P. Engineering Pty. Ltd - LM 18 crane = Oct. pe. 46. 

Caplan, B. = Churchill Falls - July pe 2. Columbia River = part 1 = 
Oct. pe 583 part 2 - Nov. pe 36-6 

Carrier = TL6/135 = Sept. pe 67. Oanes — Sept. pe 79 

Case, J.I. Coe - 1150 loader - Auge pe 12. 850 shovel = Oct. p. 80. 
550 backhoe/loader = Nov. pe 5Se 

Caterpillar Tractor Co. = 641 scraper = Auge pe 20¢ 769 dump truck - 
Septe pe 67. 977 K tractor - Oct. p. 48. 

Cement & Concrete Assn. » La Guardia airport = Oct. pe 34. Quality 
surface book = Nov. pe 52-6 Lightweight concrete brings big savings 
in Sydney - Dec. pe 42. 

Cementation Co. Ltd = Caisson piles - July. pe 383 Octe pe 20. 

Central Electricity Generating Board = Pulverized fuel ash = August, 
inside nack cover. Dece pe 14. 

Centromat Ce 16 - July pe 706 

Challenge-Cook Brose. INC. = "Chute-A-Way" = Auge pe 57¢  "“Squeez-Crete" 
Aug. pe 58. Earthauler - Sept. pe Je 

Chamberlain Industries Ltd - Crane conversion - Dece pe 166 

Chemidus Plastics Ltd = Chemidus pipe - July p. 28. 

Churchill Falls Development =- July pe 2. 

"Chute-A-Way" - Aug. pe 57 

Clark Equipment Ltd = 175 111A shovel - Oct. pe 82. 

Columbia River Scheme = Part 1 = Oct. pe 586 Part 2 = Nove pe 366 

Commando =- Septe pe 75e 

Compaction tests - Septe pe 156 

Compressors - Motivair range booklet - Dece pe De 

Concrete decks = Failure of - Oct. pe 116 

Concrete Ltd = "Indust. building in the British Economy" = Dece pe 536 

Comcrete placer = K11 — Auge pe 57 

Concrete saw - July pe 38. 

Concrete skip - July pe 50. 

Concrete Vibration Ltd = Polygon - Oct. p. 85. 

Conveyancer Fork Trucks Ltd = Overlander = Nove pe 75 

Corper, Me = The new Schiphol = Oct. pe 316 

Correction = Sept. p. 84. 

County Commercial Cars Ltd = County 4 x 4 - July pe 59. 

Cranes = truck - Baldwin-Lima - July pe 1356 23E pile = July pe 55- 
360 hyde = July pe 556 Hyd. mobile - July pe 56. 360 building ~ 
Buly pe 57. Sapphire - Auge pe 136 Taylor Hydra range — Auge pe 136 
Austin Hamilton = Oct. pe 42. IM 18 = Oct. pe 46. Y 1511 - Oct. 
pe 47. Hy-Lift - Jupiter - Mercury - Oct. pe 78 Tower - BeP.1000 = 
Oct. pe 87. Allen T3 = Nov. pe 72 Tower - Nov. ps. 72. Hydra 
6T/12T = Nove pe 73e #Arrow Champion = Nov. pe 79¢ Conversion = 
Dece pe 16. ADK 6.3 = Dec. pe 35e Jones 851 = Dec. pe 36. 

Crompton Parkinson (Stud Welding) Ltd - Stud welding - Dec. pe 14. 

Crusher - mobile - Oct. pe 84. Jaw - Nov. pe 58 Mobile - Parker = 
Nove pe 77¢ AePeK. SW = Nov. pe 79e 

Crystal Palace Review - Nov. pe 52e 

Cupola placed by helicopter - Dec. pe 17. 


Daimler=Benz AG = Unimog 411 - Sept. pe 66. LPK 1513 range — Sept. pe 80.- 
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Dam = Pongolapoort - July pe Wc Internat. Conference on large dams = 
part 1- Nov. pe 2. Part 2 — Dec. p. 6. 

Deere & Co. - Backhoe/loaders = Auge pe 12¢ 

Desalination = Dece pe 530 

Dial-A-Mix Ltd = SEM pump - Aug. pe 56. 

Diaphragm wall = July pe 296 

Diesel engine = see engineSe 

Dixon-Bate, B. Ltd = L 80 FC trailer - Sept. pe 73.6 

Dozer = with push beam = HD 21 = Auge pe 16. Pegaso — Nove pe 326 
Deutz —- Nove pe 330 

Dracone = Dec. pe te 

Drilling rig - Traveller = Aug. pe. 106 

Dumper = Astra BM 25 - Septe pe 78. KVW 34 = Oct. pe 86. Polytusa - 
NoVe Pe 320 Flosan - Nove pe 33-6 Dumper-grader = Flegan = Nov. 
pe 34. Shawnee Poole 756 - Nove pe 616 

Dum trailer - see trailere 

Dumptruck = PH 100 wamwker Payhauler - Auge pe 12. R-65 - Septe pe 670 
769 B= Sept. Pe 676 SY 6 ~ Sept. Pe 736 T20 = Sept. Pe The 
KL=420 = Sept. pe 75e DL 76 — SBpte p. 76. ##"“Hy=-Lode" - Sept. 
pe 78. Heathfield DF 20 = Sept. pe 792 Ret5 = Sept. pe 81- 

Dunlop Rubber Co (Hose Div.) - High pressure hyd. hose = AUg. inside 

8 back cover. Dracone - Decs p. 14. 

Du Pont de Nemours Intern.t. S.A. = Pipe couplings - Aug. inside back 
covere Neoprene cable = Sept. pe 31 

Dynopac — Oct. pe 86, 

Dynosaurus scraper - July p. 63. 

Dyson, R.A. & Co. Ltd = Gooseneck trailer - Sept. pe 78 


Earthauler - Septe pe 7e 

Econpark folder - Aug. pe 62. 

Edbro Ltd = Bucket loader = Septe pe 67. 

Edenhall Comcrete Products (U.K.) Ltd = Silo brichure - Aug. pe 62. 

Eirich, Gustav, Maschinenfabrik = DZ2 pan mixer; batching plant = 
July pe 726 

Elba=Werk - Mixmobil = July pe 61. 

Engines = diesel = New Ruston & Hornsby = Nov. pe 74. 

Euclid (G.B.) Ltd = R 45 dump truck = Sept. p. 81. 

Europe goes underground = Part 5 - Instant underground to be ready for 
Olympic Games = July pe 18. Part 5a = Stachus Square = Aug. pe 2. 
Part 6 - Milan = Septe pe 536 Part 7 = the Art of tunnelling - 
Oct. pe 68. Part 8 - Tunnels for Motorway & Trams in Essen = Nov. 
pe 64, Part 9 = ICOS tunnel techniques in Milan - Dec. p. 48, 

Evomastics Ltd - Sealant -— Nov. pe 35e 

Excavators = 550 = July p. 536 #Bréyt X3 = Oct. pe 49 Mustang 90 - 
Oct. pe81. Whitlock 705 = Oct. p. 81. Wain-Roy 300.S = Oct. p.83 
E.10 = Nove pe 57¢  JCB2B = Nov. p. 58e RB-20H = Nov. pe 626 
Hy=-Mac 780 & 580 BT = Nove pe 730 ##Poclain LC80/LY80 - Nov. p. 76. 


Fabrics - Dec. inside back covere 

Failure of concrete decks =— Oct. pe 11 

Fiat Tractors Ltd - FL 6 = Oct. pe. 83. 

Fiat Tractors Spa = FL 4E shovel = Nov. pe 636 
Finnish construction equipment - July ppe 50/59. 
Fiskars, Oy AB = 550 excavator — July pe 53-6 
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Fleco Corporation = Land clearing booklets - Nov. pe 82, 
Flexobatch - July p. 68. 

Flosan - Dumper - Nov. pe 33-6 Dumper=grader - Nov. pe 3+. 
Eoamglass - Aug. inside back covere 

Fodens Ltd = 6 AXB6/40 - Sept. p. 68. 

Ford Motor Co. Ltd = D 1000 tippers - Sept. pe 79. 

Ford Motor Co. (U.S.A.) - Tandem trucks booklet - Nov. pe 82. 
Formwork — AUge pe 55e 

Four-in-line semi trailers - Sept. pe 83. 

Freyssi-Monogroup = Aug. pe 57e 

Fuel ash = pulverised - Dec. pe 14. 

Fulbent 570 = Auge pe +e 

Fyne Machinery & Engineering Ltd = Humdinger vibrator - Nov. p. 76 


Galon Fabrics - Fabrics = DEce inside back covere 

Gascoigne (Construction) Ltd - Wall builder - Nove pe 356 

General Motors Overseas Operations = R-65 dump truck - Sept. p. 67. 
Euclid 72 series = Dec. pe 38. 

Gisborne sewer outfall - Sept. pe 2c 

G.K.N. Reinforcements Ltd - Econpark folder - Aug. p. 62. 

Gooseneck trailer - Sept. pe 78. 

Grader = Junior - Oct. pe 82. 

Graham Engineering Ltd - Oanes carrier = Sept. pe 79% 

Ground Engineering Ltd - Concrete drilling folder - Aug. p-. 62-6 

Guy Motors Ltd - "Big J" - SBpte pe. 76. 


Hallam, E.C. & Co. - Junior grader = Oct. p. 82. 

Hamilton, Peter, Equipment Ltd = Jupiter & Mercury cranes - Oct. pe 78 
Wain-Roy 300S = Oct. pe 83. 780 & 580 BI excavator - Nov. pe 73e 

Hampton, Dick (Earkhmoving) Ltd = Competes overseas - Sept. p. 116 

Hands Trailers Ltd = Hy-Spill tipper - Sept. pe 76. 

Haulers - IH = Sept. p. 66. 

Heathéield Engineering Ltd = DF 20 dump truck — Sept. pe. 79-« 

Heaters = air = July p. 28. 

Heating - infra-red - Dec. pe. 17. 

Helical pipe — Oct. pe 20. 

Hoist = Amaco = Nov. p. 78. Brit. Hoist & Crane Co. - Nove pe 79 

Holland - Schiphol airport = Oct. p. 31. 

Holmes, W.C. & Co. Ltd = APK 50 crusher - Nove pe 79e 

H=piles to support bridge piers = Sept. p. 326 

Humdinger = Nove. pe 76. 

Hunnebeck GmbH - AZ system — Aug. pe 58. 

Hydracrete — Auge pe 57-6 

Hydraulic Machinery Co. (G.B.) Ltd - “"Hy=Lode" - Sept. p. 78. 

Hydrodist - July pe 39. 

Hy-Lode dump truck = Sept. p. 78. 

Hy=Spill trailer - Sept. p. 76e 


I.C.0.L.D. - Part 1 - Nov. pe 2. Part 2 - Dece pe be 
"Industrialized Building in the Brit. econony" - Dece pe 535-0 
Indust. Diamond Information Bureau - Concrete saws - July p. 38. 
Infra-red heating = Dece pe 176 

Injectol = Dec. inside back covere 

IN system - Sept. pe 24, 

Interconsult - Cement-carrying body = Sept. pe 75e 
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6. 


Indus Basin - Qadirabad=Balloki canal =- DeCe pe 2 

Internat. Conference on large dams = Part 1 = Nove pe 2; part 2 = 
Dece Pe 6. 

Internat. Harvester Co. = PH 100 Payhauler - Auge pe 12-6 M series 
trucks = Septe pe 74+. 

Internat. Harvester Co. of G.B. Ltd = BTD-20 pipelayer - Auge pe 15 

Internat. Harvester Export Coe = 500 loader = Nov. pe 57-6 

International Intelligence = July pp. 74/75¢ Sept. ppe 82,83. 
Octe ppe 88, 89. Nove ppe 80, 81-6 Dece ppe 54/56. 


Jack » prestress = Auge pe We 

Jaeger Machine Co. - Hydracrete — Auge pe 576 

Japan = undersea tunnel = Dece pe 39 

Jaw crusher = Nove pe 58. 

Jennite - Auge pe 62. 

Johnson, C.A. Div. of Koehring Co. - Batch plant = July pe 60. 
Johnson Machinery Ltd = Boom scraper = Nove pe 75e 

Jones 851 crane = Dece pe 36. 

Junior grader - Oct. pe 82. 

Jupiter - Oct. pe 73. 


Kaelble, Carl, GmbH. KVW34 dumper —- Oct. pe 86. 

Kaiser Jeep Internat. - Commando = Septe pe 75- 

Kaiser, Otto, Maschinenfabrik KG = Batching plants - July pe 73. 
K & L Steelfounders & Eng. Ltd = Jonew 851 crane =- Dec. pe 366 
Karlsruher Baumaschinen GmbH - Centrmat Ce16 = July pe 70. 

Kay Trailers - Dump trailer - Sept. p. 68. 

Kelly Industrial Co. = Screedmatic — Auge pe 59- 

Kerb = concrete - rapid laying — Power Curber = Octe pe 19e 
K18ckner-Humboldt=Deutz =- Tractor dozer = Nove pe 33 
Kockum=Landsverk Export Co. AB = Kl=420 dumper - Septe pe 75. 
Koehring Co. - Uni-Hoe - Oct. pe 49. 

Kwikform Ltd = Booklet - Auge pe 45. #Formwork = Aug. pe 556 


Ladders, etc = booklet - Dec. pe 530 

La Guardia airport = Oct. pe 34. 

Land=Rover = forward control - Sept. p. 80. 

Lannen Sokeri = 690 tractor/hoe = July pe We 

Laporte Industries Ltd - Fulbent book — Aug. pe ‘te 

Leyland Motor Corporation - Super Hippo - Sep. p. 68. 

Lift truck = Overlander = Nove pe 75¢ 

Lifting slings - Septe pe 3% 

Lightweight concrete - Dece pe 42. 

Little Fred = Aug. inside back cover. 

Loaders - 1150 crawler - Auge pe 12. Titan - 4R/RH - Auge pe 54. 
Low = Sept. pe 66. Backhoe = Uni-Hoe = Oct. pe 49. Allis-Chalmers 

u 745 - Octe Pe 826 Wheeled = Fiat — Nov. Pe Be Calsa DT 130 “ 
NoVe Pe 3360 Internat. Harvester 500 = Nove pe 576 "Sapper" for 
County loader = Nov. pe 79e IM 620 Volvo - Dec. pe 38 

Lokomo Oy = Motor graders = July p. 50. 23E pile crane ; 360 hyd. 
crane = July pe 55 360 building crane - July p. 57. 

Lubricants - Dec. = inside back cover. 

Lund, K & Co. Maskin A/S = Brfyt X3 - Oct. pe 49. 
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M.A.C. Engineering - Avon barriers - Dec. = inside back cover. 

MAFI= Geratebau = TL 6/135 - Sept. pe 676 

Maintenance Inc = Jennite bulletin - Auge p. 62. 

Marietta Concrete Coe = Tunneliner - Sept. pe. 17+ 

Mark-Thomsen Ltd = Mobilcrete 640 - Auge pe 52. 

Massey-Ferguson (Export) Ltd = 150 backhoe — Nov. pe 61. 

Materials & Services - Aug. - inside back cover. Nove pe 350 Dece = 
inside back cover. 

Mauritzon & Coe AB = Amaco hoist - Nove pe 79- 

Mavor & Coulson Ltd = E10 excavator =~ Nov. pe 57 

Maxflex = Dec. = inside back covere 

McKiernan=-Terry DE~40 = Septe pe 326 

Mercury - SBpte pe 68. Oct. pe 78. 

Merton Enge Coe Ltd = Tractor shovel brochure — Oct. p. # W. 

Metalbestos = Auge — inside back covere 

Midland Extrusions Ltd = Grey aluminium - Aug. = inside back cover. 

Midland Silicones Ltd ~- Lubricants - Dec. - inside back covere 

Millar's Machinery Co. Ltd = SP batch plants - July pe. 65. Transcrete 
range — Auge Pe 526 Infra-red unit = Dec. pe 176 

Miller, W. (London) Ltd - Anti-condensation - Nove pe 35e 

Minigen - Oct. pe 85. 

Mixer = Vortex = July p. 64. HZ - July pe 66. Steam-heated = July 
pe 67e DZ2 pan = Jyly pe 72. Articulated = Auge pe 54g pe 550 

Mixing plant - VCD - July p. 62. 

Mixmobil = July p. 61. 

Mixokret 150 DF = Auge Pe 520 

Mobilcrete 640 - Auge pe 526 

Mobile plants - Turbomat - July pe 69% 

Monsanto Chemicals Ltd = Pamphlet - Aug. pe 45. 

Motivair range - Dece pe 53-6 

Motor grader = July pe D0. 

Motor Railg/ Ltd = Thumper - Nove pe 60. 

Motorway crosses largest rockfill dam in U.K. = Octe pe 2. 

Mould lining = Auge pe 556 

Mustang 90 = Oct. pe 81. 


Nairn Building Products = Tercol range = Auge pe 45. 

Neoprene cable = Septe pe 31e 

New Zealand - Gisborne sewer outfall - Sept. pe 2e 

Niagara Screens & Playt Ltd - Weigh batch - July pe 70. 

Nordish StHlindustri A/S = "Scan-form"' - Auge Pe 59 

Normidaire Ltd - Normid system -» Dec. = inside back cover. 

Norton Bucket Sales Ltd - New dragline buckets - Oct. pe 85. Trenching 
rig - Dec. p. 34. 


Oanes carrier - Septe p. 79e 

Off-highway transport - future systems of - Nov. pe 126 
Officine Calabrese Spa = DK 20 dumptruck - Nove pe We 
Overlander = Nov. pe 75e 


Paris - a fast cross-route - Oct. pe 50. 

Parker, Fred. Ltd = Flexobatch = July p. 68. New asphalt & mobile 
crushing plant/unit - Nov. pe 77« 

Pegaso dozer = Nove pe 326 

Pegson, Ltd = Mobile crusher = Oct. p. St, 

Peiner Maschinen= und Schraubenwerke AG. = VorfahrgerUst - Auge pe 55e 
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Perlini, Roberto - T20 dumper - Sept. pe 7+te 

Peschke, Karl, Baumaschinenfabrik = VCD mix plant - July p. 62. 

Pfister Waagen KG = Weighing systems - July pe 62. 

PH 100 Payhauler - Auge pe 126 

Pile = caisson = July p. 38. 

Piling & Construction Co. Ltd = Traveller rig ; 2-ton free fall winch = 
Auge pe 10. Traveller & 2-ton winch = Oct. pe. 87. 

Pionjar BR 52 = Nove pe 78. 

Pipe - Chemidus - July p. 28. 

Pipelaying tractor - BITD=<20 = Auge pe 156 

Pittsburgh Corning de Belgique - Foamglas# - Aug. =< inside back cover. 

Pittsburgh Plate Glass Co. — Enamel paint - Nove pe 35e 

Pitt Trailers Ltd = Pole trailer - Sept. pe 77. 

Plant City S,eel Co. = Watco form - Augs De 55e 

Plastic board - expanded - Spandoplast - July pe 16. 

Poclain Ltd = LC80/LY80 excavator - Nove pe 766 

Polservice = Injectol - Dec. = inside back cover. 

Pongolapoort dam = July pe We 

Portabil 250/375 = Jyly pe 64. 

Portasilo Ltd - Portasilo - Jyly pe 73e« 

Postetensioning - Aug. p. 56. 

Power Cumber = Oct. pe 196 

Precast concrete construction = Developments discussed = Septe pe 45e 

Prescon Corporation - Stress system — Aug. pe De 

Prestressing jack - see under jacke 

Priestman Bros. Ltd = Mustang 90 = Oct. pe 816 

P.S.C. Equipment Ltd = Tetron bearings - July pe 152 Freyssi-MonoGroup = 
Auge De 57e 

Pulverised fuel ash - Dece pe 14. 

Pump - mobile = Auge pe 48. Concrete - PT 15 - Auge pe 566 SEM = 
Auge pe 566 Concrete - "Squeez—Crete" - Ayge pe 506 New Vickers = 
Oct. pe 83. "Spate' 33 = Nove pe 78-6 

Push beam - HD21 = Aug.pe 166 

Putzmeisterwerk - Mixokret 150 DF = Auge pe 526 


Qadirabad-Balloki canal = Dec. pe 2e 


Ramset - Dece = inside back cover. 

Rapid Metal Developments Ltd = Super Soldiers — Auge De 566 

Rawlplug Co. Ltd — Ramset - Dec. =- inside back cover. 

Ready=mix plant = portable — Weigh-batch = July pe 70. 

Reclamation scheme = helical pipe on = Oct. pe 20. 

Redsod = Nov. pe 24. 

Rees, W.F. Ltd — Underwater coat - Dec. = inside back covere 

Rex Chainbelt Ine = CA series batching plant{$ belt conveyor = July pe. 68. 
Tilt-Master - Aug. pe. 48. 

Richards, R.A.C. = Bridge widening in Valencia = Nove pe 47. 

Richier - Truckmixers - A gs De 57 Y¥1511 crane = Oct. pe 47- 

Rig = drilling - Traveller - Ayge pe 100 

Ritemixer Ltd = Articulated mixer = Auge pe Ste 

Robey & Co. Ltd - Jaw crusher = Nove pe 50 

Robinson B,ilding Techniques - Aluminium cladding = Nov. pe 356 

Rock breaker - Nove pe 636 

Rodin, S. = Internat. Conference on large dams = part 1 = Nove pe 2e 
Motorway crosses largest rockfill dam in U.K. = Oct. pe 2c 

Rolba Ltd - Bombardier J=5 - Septe pe 79e 
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Roller = Advance On = Oct. pe 80. 

Rover Mot. Co. Ltd - Forward control Land Rover = Septe pe 80. 

Rubery Owen & Co. Ltd = 85 tilt bed = Septe pe 72  # Big Thumb = Nov. 
Pe 77° 

Rust=-Oleum Corporation - Bloor coatings =- Nove pe 356 

Ruston-Bucyrus Ltd - 20H excavator; 61 RB shovel = Nove pe 62. 

Ruston & Hornsby Ltd = 6YDX/6YEC diesel engines - Nov. pe 74+. 


Sainrapt et Brice - Post=tensioning =< Auge p. 56. 

"Sapper" fore-end loader equipe - Nove pe 79e 

Sapphire crane = Alige pe 136 

"Scan=form'"' — Auge pe 59 

Scania-Vabis AB - DL76 dumper - Sept. pe 76. 

Schi phol airport = Oct. pe 31.6 

Schmidt, Thomas - Steam—heated mixer - July pe 67. 

Schwing, F.W. GmbH - Mobile pump - Auge pe 48. 

Scottorn Ltd - Bushmaster trailer = Septe pe 77« 

Scraper =- Dynosaurus - July pe 634 641 — Auge pe 20.6 

Screedmatic =- Auge pe 59 

Sealocrete Products Ltd = Sealoplaz pamphlet - Auge pe 62. 

S.E.E.E. system - Aug. pe 58. 

Seidner, Ed. = Prestress jack - Auge pe 506 

Selwood, W.R. Ltd = Spate 3B = Nov. pe 786 

SEM pump —- Auge pe 566 

S.G.B. Building Equipment Div. - Ladders, etc folder - DeCe pe 55-0 

S.G.M.E. Usine Moser = Tower Cranes = Nove pe 72 

Shaft = largest in world = Sept. pe 40. 

Shawnee Poole Ltd = 756 dumper - Nove pe 61¢ 

Shovel - Terra 1265 - July p. 53. Bray 566 = Oct. pe. 78. Case 850 = 
Octe pe 80. 175 111 Michigan = Oct. p. 82. FL6 = Oct. pe 83. 
RB61 = Nove pe 62¢ Fiat FL4E - Nove pe 63. Euclid Series 72 = 
DeCe Pe 386 

Silo - 18=ton - Oct. pe 866 

Simon-Carves Ltd = BBRV system — Aug. pe De 

Sisu K=-149 & KB 45 = Sept. pe 81. 

Skips - air - Audax = Aug. pe. 54. 

Slings - lifting - Septe pe 359- 

Sociéte’ d'Etudes et d'Equipements d'Entreprise - SEEE system = Auge pe. 58 

Sbil Mechanics-Soletanche Ltd = Diaphragm wall - July pe 29. 

South Africa = Pongolapoort dam - July pe 30- Largest shaft in world = 
Septe Pe LO. 

Spandoplast - July pe 16. 

Spate 3B pump = Nov. pe 78. 

Special Correspondent = Motorway crosses largest rockfill dam in U.K. 
October, pe 2e 

Spenborough Eng. Co. Ltd = Tipping gear - Sept. pe 77e 

Spiral Development Co. Ltd = Hollow tubing - Aug. pe 46. 

"Squeez—Crete" - Auge pe 58e 

Stachus = High-speed concrete pour for =- July pe 116 

Steam-heated mixer - July pe 676 

Stetter, Georg, Baumaschinen =~ Truckmixers = July pe 11¢ | BMD 375 K 
batch plant =< July pe 636 

Stewart's Construction Equip. Co. Ltd - Arrow Champion crane - Nove pe 79e 

Stothert & Pitt Ltd - Low-}evel batching plant - July p. 72. Articulated 
mixers = Auge Pe 55e 
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10. 


Stress system — Prescon = Auge pe De 

Stud welding - Dec. pe 14. 

Suomen Autoteollisuus Oy AB - Concrete skip - July pe We Sisu K=149 
& KB 45 trucks = Septe pe 816 

"Super Clydesdale" = Sept. pe 78 

Super Hippo - Sept. pe 68. 

Superior Concrete Accessories Ince =~ Formwork book = Auge pe 55e 

Super Soldiers = Auge pe 56. 

Svenska Jarnvagswerkstaderna - Booklet — DeCe pe 5350 

Sweden's Big Switch - Dec. pe. 18. 

Swiss, M. = Underwater engineering =- Septe De 18. 


Takraf, Veb. ~- ADK 63 crane - Dece pe 356 

Taskers Trailers Ltd - Low-loaders - Septe pe 66. 

Taylor Hydra range - Auge pe 136 

Technical Literature - Auge ppe 45, 47, 626  Septe pe S4e Oct. pe We 
Nove De 82. Bec. Pe 53e 

Teddington Eng. Co.Ltd = Motiwair range - DeCe pe 5350 

Teka~Baumaschinen GmbH = THZ mixer - July pe 66. 

Telehoist Ltd - LK 10 tipping gear - Aug. pe. 152 LK 10 tipper = 
Sept. pe 7+e Tipping gear catalogue - Nov. pe 82. 

Tellurometer (U.K.) Ltd - Hydrodist - July pe 39. 

Telma retarder - Auge pe te 

Tensioning equip. = Auge pe We Auge pe S60 

Terra 1265 shovel - July pe 536 

etron bearings = July pe 156 

T,umper - Nov. pe 606 

Tilt=—bed = Sept. pe 72-0 

Tilt-Master - Aug. pe 48. 

Tipper - LK 10 - Sept. pe 74- Hy-Spill = Sept. pe 766 Ford D 1000 
range - Sept. pe 79e 

Tipping gear = LK 10 = Auge pe 15e Septe pe 77e 

Titan 4R/RH - Auge pe Se 

Torkret GmbH - PT 15 pump — Auge pe 56 

Tractor dozers @ see dozerse 

Tractors = 690 tractor/hoe = July pe 3. County 4+ x 4 - July pe 59 
BTD=20 pipelayer - Auge pe 152 6 AXB 6/40 = Sept. p. 68. 
Bombardier Jm5 - Sept. pe 79e Vanaja —- Sept. p. 81. 977 K - 
Octe Pe 48, 

Trailers - Dump - Septe pe 68. ‘Target — 10 & 16—ton — Sept. pe 726 
Four=in=line - Sept. pe 73e L 80 FC = Septe pe 736 ‘Semi - 30=-ton - 
Septe pe 73e 120 1160 dump — Sept. pe 75e Bushmaster - Sept. pe 77 
Pole - Sept. pe 77e Gooseneck - Sept. p. 78. 

Transcrete range - Auge pe 52e 

Trans-Ocean SBrvices (Building Components) Ltd - Metalbestos - August = 
inside back cover. 

Traveller rig - Auge pe 102. Oct. pe 87. 

Traxcavator 977 K = Octe pe 48. 

Tranching rig - Dec. pe 3te 

Trico Developments Co. Ltd = Telma retarder - Auge pe 14, 

Truck cranes - July pe 136 

Truckmixers —- Muly pe 11¢ Auge Pe D7e 

Trucks ~ Turbo 690 - July pe 50. M series - Sept. pe 74. Mercedes 
range - Sept. pe 80. Sisu - Sept. p. 81. 

Tubing = hollow - Auge pe ‘66 

Terrain tractor - July p. 56-6 
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Tunnel - Benelux - Auge pe 3626 2-mile water-cooled cables = Oct. 
Pe 214 Undersea = Japan - Dece pe 35% 

Tunneliner - Septe pe 17¢ 

Tupholme, C.H.S. = Gisborne launches unique sewer putfall - Sept. pe 2c 
Two-mile tunnel for water-cooled cables = Octe pe 2te Qadirabad= 
Balloki canal - DeCe pe 2 

Turbomat -= July pe 69. 

Trubo truck = see truckse 

Tusa ~- Polytusa dumper - Nov. pe. 326 


Ucan Products Ltd - Little Fred - Augs - inside back cover. 
U.K. Product & Market review No. 2 = Excavators ~ July pe 40. 
No. 3 = Concrete batching & mixing plants - Auge pe 228 No 4a 
Industrial tractors & ancillary equip. - Septe pe 56. 
Underpinning - Sept. pe 38. 
Undersea tunnel - Japan = Dece pe 396 
Underwater coat = Dec. = inside back covere 
Underwater engineering = Septe pe 18. 
Uni -Hoe = Oct. Pe Qe 
Unimog 411 - Sept. pe 66. 
United Steel Companies Ltd - Notched wire - Dece = inside back cover, 
U.S. Steel International - New book =- Dece pe D350 


Vacuahr Eng. Co. - Filtration - Aug. - inside back cover. 

Vacuum Concrete (Paris) = IN system = Sept. pe 24. 

Valencia - Bridge widening in = Nov. pe 47. 

Valencia Fair = Nove pe We 

Valmet Oy = Terra 1265 shovel - July pe 53 Hydr.ulic mobile crane = 
July pe 566 ‘Terrain tractor = July pe 56. 

Vanajan Autotehdas Oy = 690 turbo truck - July pe 50. Bonneted 
tractor - Septe pe 816 

Vauxhall Motors Ltd - Bedford KM tipper = Sept. pe 77. 

Vehicles for Contractors - Sépt. ppe 66/816 

Vibrator - Polygon - Oct. pe 85. Humdinger ~ Nove pe 76. 

Vickers Div. of Sperry Rand Ltd = New hyde pumps. — Oct. pe 83. 

Virola, J = 3 long=span suspension bridges under discussion - Septe 
pe 34. 

Void tube —- Atig. p. 46. 

Volkswagen Ltd - 1-ton range - Sept. pe 766 

Vorfahrgerust — Auge pe 556 

Vortex mixer - July pe 64. 


Waimer Baumaschinenfabrik KG - Turbomat - July pe. 69. 
Wain=Roy 300 S = Octe pe 83. 

Wall — diaphragm - July pe 29. 

Wallform = Auge pe 530 

Wallis & Steevens Ltd - Advance On roller - Oct. pe. 60. 
Walls ~ retaining - diaphragm without shuttering - Aug. pe 4+. 
Walter, Leo = Failure of concrete decks = Oct. pe 116¢ 
Wanson Co. Ltd = Air heaters - July pe 28. 

Watco forms = Auge De 55e 

Water-cooled cables = 2=mile tunnel for - Octe pe 21- 
Weigh=-Batch - July pe 70.6 

Weighing systems - July pe 62. 

Welding gun = 425 = Oct. pe 84. 
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Westinghouse Air Brake Coe = 120/160 dump trailer - Septe pe 75-6 
Westwood, Joseph & Co. Ltd = Underpinning - Sept. pe 38. 
Whitlock Bros. Ltd = 705 - Oct. pe 81. 

Wickham Eng. Co. Ltd = Wickham—Poole - Auge pe 19 

Winch = 2=ton free fall = Auge pe 102 2=ton = Oct. pe 87. 
Winget Ltd - Dynapac & 18=ton silo - Oct. pe 85. 

Winn & Coales Ltd - Denso booklet - Auge pe 626 

Wire - notched - Dec. = inside back cover. 


Zenith Maschinenfabrik - Dynasaurus scraper = July pe 63. Titan 
4R/RH - Aug. Pe 54. 











